Print Server N01 

キヤリブレ ー シヨンガイド 

プリンターでプリントされる色は、使用環境やプリント枚数などによって変化します。プリンター 
本体でも、このような変化を補正する機能を持っていますが 、 Print Server のキヤリブレーシヨ 
ンを使用すると、さらに精度の高い補正ができます。 


このガイドは、キャリブレーションの基本的な操作だけを記載しています。 

キャリブレーションの詳しい操作については 、 『Print Server N 01ユーザーズガイド運用編』の 
「2.2キャリブレーションで色を補正する」を参照してください。 

※測色器キャリブレーションで使用する測色器は、オプションです。 

^ キャリブレ-ションメニュ- 
^ I キャリブレーションファイルの 新規作成 
E 操作手順 

Q キャリブレ-ションファイルの雛 
Q 夕-ゲットファィルの作成 


効果的なキャリブレーションの実施ポイント 


DocuPrint C 5000 d は、当社の推奨する温度や湿度、用紙銘柄で、安定した色再現性能を発揮します。ただ 
し、実際には、室内環境(温度•湿度)の変化や使用する用紙の切り替えの影響により、プリントされる色はわ 
ずかに変化することがあります。 

このような色の変化を補正するときは 、 Print Server でキヤリブレーシヨンを実施してください。 

厳密に色の安定•再現を必要とする場合に、効果的なキヤリブレージョンの実施ポイントを、以下に紹介します。 



室内環境(温度 • 湿度)が安定した状態で、プリン 
卜してくださし、 

•夏季や冬季に空調設備を始動した直後は、室内環境 
が急激に変化するため、プリントされる色が変化するこ 
とがあります。 

室内環境が安定したあと、プリントしてください。 




使用する用紙を切り替えるとき、一定期間後に再 
プリントするときは、キャリブレーションを実施し 
てください 

•用紙そのものの色味の違いや、用紙表面の加工処理の 
違いによって、プリントされる色に影響が出ます。 
使用する用紙を切り替えるときにキャリブレーションを 
実施すると、より厳密な色の安定 • 再現につながります。 
•同じ用紙銘柄を使用するときでも、一定期間後に再プ 
リントするジョブの場合、再度キャリブレーションを実 
施すると、より厳密な色の安定 • 再現につながります。 
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キャリブレーションメニュー 
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Iラー（ジヨブ数:〇) 1ジ…]アイ…〔所有者 I:受信時刻 ▲ 〔サイズ [ ステータス 


ェ出力..•[夕 rip...] ページ…〔受 ... I 


シアン⑹ 

マゼン ■ 
イェロー ⑺ 
ブラック 00 
HDD 使用量 (D:) 


良好(100«) 
良好 (10 ⑽ 
良好(100粕 
舰刪 
1.4QB/133.8QB 


丄名称 


Windows^ ッ… FXServer 


ServerManager の？!^ [キヤリブレーシヨン]をクリックします。 

[キヤリブレーシヨントップメニユー ] ダイアログボックスが表示されます。 

1補足丨 

[カラー]メニューから[キヤリブレーシヨン]を選択しても、[キヤリブレーシヨントップメニュ ー] ダイアログボックスを表示できます。 
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新規作成更新劃り当1 

:杰 

国 

□パティ 

状態確認名前変更 

0 

ターゲット作成 


接 +J ンタ： |DoaiJitC 
150 ot ] 200dotC¥%) 

： 5000d 

[300dot (地 E)'| 

0 ファイルの+類： ©キ杓ブレーンヨン〇*，卜 




•キヤリブレーシヨンターゲットファイルを新規で作成するとき 
[夕ーゲット作成]をクリックします。 


>作成したキャリブレーションファイルを確認、確認用サンプルを 
プリントするとき 

[プ□パティ]をクリックします。 


•作成したキャリブレーションファイルを用紙トレイに割り当てるとき 
[割り当て]をクリックします。…… . 

•キャリブレーションファイルを新規で作成するとき 
[新規作成]をクリックします。… 


リストからファイルを選択し、目的のボタンをクリックします。 

それぞれのダイアログボックスが表示されます。 


厂補足1 

[更新] . 作成済みのキャリブレーションファイルの名称や割り当て状態を変更せずに、内容を更新できます。 

[削除] . 作成済みのキャリブレーションファイルやキャリブレーションターゲットファイルを削除できます。 

[状態確認] • • • キャリブレーション結果が夕ーゲットに対してどれだけ一致しているかを確認できます。 

[名前変更]•••作成済みのキャリブレーションファイルの名称を変更できます。 
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E キヤリブレ ー シヨンファイルの 

新規作成 

[キヤリブレーシヨントップメニュー]ダイアログボックスの[新規作成]をクリックします。 

_丄」[キャリブレーションファイル新規作成]ダイアログボックスが表示されます。 <…… .* ……-………… n / 0〜 ® 
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キヤリプレー i 

ンフアイル新規作成 


P 亍ツブ1:キヤリヴレーン3ン条件指定 


キャリブレーションの条件を指定してくださ0。 


読み取り裝蚩： [il-Nl^Reader 

E 

原稿$イブ： 1200 dotd 其） 

~ W\ 

キVリブレーンヨンゲ9卜： ^Uncoated 

a 


用紙トレイ : 


幅： 

長？： 


[トレイ 1 ( A 4 , 上質紙,勞 


J3 


(279.00-482,60mm) 


キャリブレーションの方法を選択します。 

読み取り装置を選択します。 . 

キャリブレーションの条件を選択します。 


用紙種類: 
色： 


ステッゴ2: チャート出力指定 

部数を指定して卸届 ID をクリックしてください。 




部数： [3 


(1-99) 


ステッゴ3:澜色データの 諉み込み 


キゃリブレーンヨンの測色方法を逞折し、卿色閉始 >] を逞択してくださ0。 
® i l _ Reader を使って測色する 
〇 測色ファイルを使用する 



キャリブレーションチヤートをプリントします。 


[ 測色閉始> ] I キゃンセル1 


3 


測色器キヤリブレーシヨン ( il+il Reader 、 または iliO + MeasureTool ) を実施します 0 



4 



). ラフを確認してください。 



読み取り（測色)が終了し、[キャリブレーション結果表示]ダイアロ 
グボックスが表示されたら、[作成]をクリックします。 

[キャリブレーションの保存と割り当て]ダイアログボックスが表示されます。 
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操作手順 


Reader の場合 


[キャリブレーシヨントップメニュ ー] ダイアログボックスの[新規作成]をクリックします。 

[キャリブレーションファイル新規作成]ダイアログボックスが表示されます。 . 


I / S 〜 LSJ 



0① [ il + il _ Reader ] を選択します。 


②測色方法を選択します。 

[測色ファイルを使用する]を選択したときは、[参照]をクリック 
して測色ファイルを選択します。 


! 測色閉眙 > 


③[測色開始]をクリックします。 

[ il _ Reade 「 を使って測色する]を選択したときは、 il _ 
Reader が起動します。 


3 


少 il_Reader 




|i1(Serial Number： 60391 5) 

測色ノ、♦ツチノ 矽ーン (Q): |Calibration / 105 Chart 
測色方式 測色データ形式 


I M 接続⑹ 


zl 


タストリップ測色 (§) 
r ダブルストリップ測色(切 
r スボット測色 (£) 


r 三刺激値 (CIELABXU 
厂漉度(ステータス ax © 
r 漉度(ステータス"〇① 
R 分光(スペクトラム)卿 



測色閉始(邱…| 

パ-ジョン.辭_—| 終了⑶ | 

. _ AWV _ . 


測色問始⑽ .. 


[測色開始]をクリックします。 

國 

測色方法については、 『Print Server N01ユーザーズガイド運用編』 
の「2.2.3 ilReader と測色器」を参照してください。 


4 



測色データの読み込みが終了すると、[キヤ 
リブレーシヨン結果表示]ダイアログボッ 
クスが表示されます。 
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キャリブレーションファイルを保存し 

ます。 / S 〜 E 
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1 iO+MeasureTool の場合 


[キャリブレーシヨントップメニュー]ダイアログボックスの[新規作成]をクリックします。 

[キヤリブレーシヨンフアイノし新規作成]ダ'イアログ'ボ'ツクスが'表示ゝされます 。 < n / 


2 



0 


m 



① [iliO+MeasureTool] を選択します0 


②[参照]をクリックして、測色ファイルを選択します。 


③[測色開始]をクリックします。 



測色方法については 、 『Print Server N 01ユーザーズガイド運用編』の「2.2.3 il _ Reader と測色器」を参照してください 0 
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キャリブレーションファイルを保存します。 


I / W 〜 H 
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キャリブレーションファイルの操作 


ファイルの割り当て 


[カラー調整ファイルの管理]ダイアログボックスから、キャリブレーションファイルの設定1〜100にファイルを割り当て 
ることができます。 

作成したキャリブレーションファイルを Print Server に登録すると、プリント時にプリントオプションから選択できます。 

1 ServerManager の肆[カラー調整ファイルの管理]をクリックします。 

丄 [カラー調整ファイルの管理]ダイアログボックスが表示されます。 

1補足1 

[カラー]メニューから[カラー調整ファイルの管理]を選択しても、[カラー調整ファイルの管理]ダイアログボックスを表示できます。 


2 



s キゃリブレ-シヨン 
ファイル 


[キヤリブレーシヨンファイル]をクリックします。 

[キャリブレーションファイル-割り当て]ダイアログボックスが表示されます。 


3 


キャリブレーシ 3' ソファイル-割り当て 


掊皖ゴリンタ ： DocuPrint C5000 d 





閉じる 


①割り当てる番号を1〜100の中から選択し、プルダウンメニューから 
害 ij り当てるファイルを選択します。 


閉じる 


xy 


②[閉じる]をクリックします。 
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ファイルの用紙トレイへの割り当て 


[キヤリブレーシヨントップメニユ ー] ダイアログボックスの[割り当て]をクリックします。 

[トレイへの害 ij り当て]ダイアログボックスが表示されます。 < .EH / 0〜 ® 



チェックマークを付けると、すべての原稿タイプで、すべてのキャリブレーションファイルが割り当て可能になります。チェックマークを外すと、 
ほかの原稿タイプで作成されたキャリブレーションファイルが割り当てられている用紙トレイには、[標準]が割り当てられます。 

•[選択した用紙トレイのキャリブレーションファイルを全ての用紙トレイに割り当てる] 

チェックマークを付けると、選択している用紙トレイに割り当てられているキャリブレーションファイルがすべての用紙トレイに割り当てられま 
す。 


キャリブレーション結果確認用サンプルプリン 


確認するキヤリブレーシヨンファイルを[キヤリブレーシヨントップメニュー]ダイアログボックスの 

リストから選択します。 . ……………… 11/因〜園 


2 


[キヤリブレーシヨントップメニユ ー] ダイアログボックスの[プロパティ]をクリックします。 

[プロノ v° テイ表ノ亍ゝ]ダ'イアログ'ボ'ツクスカ、'表ノ亍ゝされます。 . h / a 



[確認印刷]をクリックします。 

[確認印刷]ダイアログボックスが表示されます。 



[印刷]をクリックします。 

キャリブレーション適用前と適用後のサンプルがプリントされま 


す0 
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夕 ー ゲットファイルの作成 

プリントで使用する用紙専用のキャリブレーションターゲットファイルを作成できます。 

作成した夕ーゲットファイルは、キャリブレーションファイルを作成するときに、[キャリブレーショ 
ンターゲット]で選択できます。 


[キャリブレーシヨントップメニュー]ダイアログボックスの[夕ーゲット作成]をクリックします。 

[キャリブレーションターゲット新規作成]ダイアログボックスが表示されます。…… . . .. . / [u 〜 ® 


2 



ステッゴ1:キヤリヴレーシ3ンターゲットの出力条件 


キゃリブレーンヨンターゲットの出力条件を指定してください。 
読み取り装匿： |il-Nl_Reader 


原稿タイブ： 

用紙トレイ： 

臟サイズ： 

幅： 


200dot^) 

丨トレイ1 (A4, 上 




1 



① 読み取り装置を選択します。 

② 原稿タイプと用紙トレイを選択します。 

③ 夕ーゲット作成用チャートをプリントします。 

④ [il_Reader を使って測色する]、または[測色ファイルを使 

用する]を選択します。 . . *>0 / @ 

|補足丨 

[ iliO + MeasureTool ] を選択したときは、 [ il _ Reader を使って測色する] 
を選択することはできません。 


! 測色閉眙> ! 

⑤[測色開始]をクリックします。 -->0 / E 
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キヤリブレーシヨンターゲットの保存 


キャリブレーションターゲットの作成条件 

接続プリンタ： DocuPrintC5000d 

原稿タイプ： 200dotC¥ 莫） 




ファイル名とファイルコメントを入力します。 


キヤリブレ'-シヨン$—ゲットファイル名を入力して[保存]をクリックしてください。 
ターゲットファイル名： 1110520-111947 

ファイル]メント： 


[く戻る ][ 保存 J [二#^^ 


f 呆存 


[保存]をクリックします。 
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